LEON Ksiaze SAPIEHA 


DFICER b. Wousk Forssıch 


OZDOBIONY KRZYŻEM „VIRTUTI MILITARI“ 


Urodzony w Warszawie dnia 18. Września 1803 r. 


zaopatrzony śś. Sakramentami, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zmarł 
dnia 10. Września 1878. 


Złożenie do grobu nastąpi dnia 14. Września b r. o godzinie 10. z rana 
w Krasiczynie. 


